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Nyangbo 


Lo nyangbo (o nyagbo) es una lenga kwa parlada en Ghana. 


Localisacion 


Lo nyangbo es parlat dins nòu vilatges del district 
d'Afadzato South, dins la region de Vòlta en Ghana, per los 
batrugbu^l 

Notas e referéncias 


1. Essegbey 2019, p. 1. 

Fonts 


■ (en) James Essegbey, 2019, Tutrugbu (Nyangbo) 
Language and Culture, Lèida, Brill. 
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Familha linguistica lengas 

nigèrocongolesas 
lengas kwa 
lengas na-togo 
lengas avatime- 
nyangbo 
nyangbo 


Estatut oficial 

ISO 639-3 

nyb (http://www.sil.or 
g/iso639-3/document 
ation.asp?id=nyb) 

(en) 
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